विनंती बदली. 

श्री.रोहित सुधीर चंदेले, स.अ.श्रेणी-२, 
(स्थापत्य) 

श्री. प्रमोद हरिदास धांडे, स.अ.श्रेणी-२, 
(स्थापत्य) 

श्रीमती अंकिता गजाननराव देशमुख, 
स.अ.श्रेणी-२ (स्थापत्य) व श्री.किरण सुभाष 
धनके, स.अ.श्रेणी -२ (स्थापत्य) 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

शासन आदेशा क्र. बदली-२०१८/प्र.क्र.१७८/सेवा-३, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २१/०६/२०१८. 


वाचा :-१. सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.१५६/कार्या-१२, 
दि.२८.०४.२०१५,१६.७.२०१५ व दि.१५.६.२०१७. 
२. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.मलोआ-२०१६/प्र.क्र.३३७/ 
सेवा-३. दिनांक ११.०४.२०१७. 


शासन आदेशा :- 

संदर्भ क्र.१ येथील सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिसूचनांनुसार महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा (मुख्य) परीक्षा-२०१५ मधील सहायक अभियंता श्रेणी-२,(स्थापत्य) 
गट-ब (राजपत्रित) यांच्या पदस्थापनेचे आदेश उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.२ येथील 
दि.११.०४.२०१७ अन्वये निर्गमित करण्यात आले आहेत. 


२. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडतांना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधीळ कलम ४ (४) व ४ (५) अन्वये 
खालील अभियंत्यांनी केलेल्या विनंतीनुसार त्यांची बदली करण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०१८/प्र.क्र.१७८/सेवा-३ 


अ.क्र. | अभियंत्यांचे नांव व पदनाम | सध्या कार्यरत ठिकाण | सुधारित पदस्थापनेचे 
ठिकाण 
शि | श्री.रोहित सुधीर चंदेले, सा.बां.विभाग क्र.२, सा.बां.मंडळ, सोलापूर 
स.अ.श्रेणी-२ गडचिरोली. अंतर्गत रिक्‍त पदी. 
२. श्री.प्रमोद हरीदास धांडे, सा.बां.विभाग (वि.प्र), | सा.बां.मंडळ, चंद्रपूर 
स.अ.श्रेणी-२ नागपूर अंतर्गत अंतर्गत रिक्‍त पदी. 
३. श्रीमती अंकिता गजाननराव । सा.बां. (उत्तर) विभाग, | fasts प्रकल्प विभाग 
देशमुख, स.अ.श्रेणी-२ जळगांव अंतर्गत क्र.२,दर्यापूर,सा.बां. 
सा.बां.उपविभाग उपविभाग, दर्यापूर. 
बोदवड 
४. श्री.केरण सुभाष धनके, विशेष प्रकल्प विभाग सा.बां.(उत्तर) 
स.अ.श्रेणी-२ क्र.२, दर्यापूर, सा. विभाग,जळगांव अंतर्गत 
बां.उपविभाग, दर्यापूर. | सा.बां.उपविभाग बोदवड 


३. संबंधित मुख्य अभियंता यांनी वरीलप्रमाणे संबंधितांच्या सुधारित पदस्थापनेचे आदेशा 
तात्काळ निर्गमित करावेत. पदस्थापना झालेल्या अभियंत्यास तात्काळ कार्यमुक्त करून त्यांना 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी त्वरीत रूजू होण्याबाबत सूचित करावे. तसेच पदस्थापना झालेल्या 
अभियंत्यांने पदभार स्विकारल्याचा अहवाल शासनास तात्काळ सादर करावा. 


४. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्तळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०६२२१११६२८९३१८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Vaishali Sule 
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(वैशाली सुळे) 
शासनाच्या अवर सचिव 


प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई ४०० २०, 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर ४४० ००१, 
३. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
पुणे/नाशिक/अमरावती/नागपूर, 
४. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
मंडळ,सोलापूर/जळगांव/अमरावती/'चंद्रपूर, 
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५. मा.मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई. 

६. प्रधान सचिव (सा.बां.वि.) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 

७. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

८. श्रीमती अंकिता गजनानराव देशमुख, स.अ.श्रेणी-२ यांना मुख्य अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम प्रादेशिक विभाग,नाशिक यांचेमार्फत, 

९. श्री.किरण सुभाष धनके, स.अ.श्रेणी-२ यांना मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग,अमरावती यांचेमार्फत, 

१०.श्री. रोहित सुधीर चंदेले, स.अ.श्रेणी-२ यांना मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग,पुणे यांचेमार्फत, 

११. श्री.प्रमोद हरिदास धांडे, स.अ.श्रेणी-२ यांना मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग,नागपूर यांचेमार्फत, 

१२.निवड नस्ती, कार्यासन सेवा-३, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
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